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Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Westerdijk 1 te Ryptsjerk 
vervangen hoofdleiding water i.v.m. werkzaamheden brug over de Ryptsjerster 
Feart (Geen vergunning nodig 

Westerdijk 1 te Ryptsjerk 
Z-HZ_WABO-2016-0932 Oio: 2478653 

vervangen hoofdleiding water i.v.m. werkzaamheden brug over de Ryptsjerster Feart 
Datum ontvangst: 26 juli 2016 
Datum besluit: 28 juli 2016 


Bezwaar indienen 

Binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden 
bij het college van burgemeester en wethouders tegen bovengenoemd besluit een gemotiveerd be¬ 
zwaarschrift indienen. Wanneer onverwijlde spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, Postbus 150,9700 AD Groningen of digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
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